Ś. P 


mjr rez. Henryk 


FILIS 


NAJU„OCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ, PZIADZIO I BRAT 
przeżywszy lat 57, zmarł dnia 21 czerwca 1986 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Prokocimiu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w sobote dnia 28 czerwca br. o godzinie 13.00, o czym zawiadamia pogrążona w glebokim smutku: 


RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w sobotę 28 bm. o godzinie 8.00 w kościele paraf. Matki Bożej Dobrej Rady 


w Prokocimiu. 


